to 

i 

I _ 

NATALITIVS 

VIRGINI 

DEIPARAE 

I 

Plaufus 

In Collegio Seminari j Peru fini 

datus 

Ab Alumnis Clericis & Contubernalibus 

** Anno Domini MDCL1II. 

L- \ 

Illuftrifs. & Renerendifs.D,, 

D. HORATIO MONALDO 
EPISCOPO.' 



Digitized by Google 



Ad Eminentifllmum 
Heroica magnanimitate 
PRINCIPEM 

F V L V 1 V M 

CORNEVM 

- CARDINALEM 

Augufti in Augufta Patria Seminarij 
ante annum prope centefimum- 

FVNDATOREM 

munificentiflimum 

Cum allufione ad gentilitium flemntA 
optimi Principis . Patris Patris . . 

H Erou m , Princeps , magnorumqut-# 
aemule Regum , 

Quem calo attollit nefeia fama mori. 

Iuflifti has olim confurgere molibus JBdcs , 

Quas Pietas , & quas Pallas honora colat. 

, Viuit adhuc , memoriaue diu fub pe&orc^ 
viuee 

Munus ,8c aeternum muneris aurhor eric • 

Ditat incxhauflofjecudum gurgite F lumen > 
Purpureaque vmbra Cornus amica tegit . 

Hinc &Caftalias haurire licentius vadas, 

Et datur emeritis nevere ferta comis. 

Saxa perire queunt > non fafti gloria . tuque 
FVLVI eris ,haec po ii quam marmora puU 
uis erunt • 

j Petrus V agnutius Corte ne nj/s . 

A De 
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deVetvstissima 

& omnium prima 
SEMINARII PERVSINI 
Fundatione 
ANNO MDLIX. 
ad 

B- VIRGINEM- 

O VAE TVA y & antiqucL ^ 
cenfetur origine prima > 
Ne fit , DIVA INFANS , W- 

tima laude DOMVS . 

* 

C, Avipnlm Vgrducciotusl 
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AD AMPLlSSIMVM 

antistitem 

HORATIVM 

MONALDVM 

PERVSIiE EPISCOPVM 

Augufti Perufini Seminarij 
Pnefldem Patronum 
Patrem 

Beneficentiffimum . 




magnis sia* 
re parentibus > 
lllujlriori laudis ado~ 

rtO—s . 

Quos fama cinxit , de cuf que 
Perpetuo nitidum fereno . 

A 2' Vel 



by Google 



Vel qui dtferta Palladis artibus. 
Vel qui Gradiui puluere nobiles , 
Vel qui facris pulchri tiaris , 

Vel Latio micuere in oflro . 

« 

At Te recenti lumine fulgidum . 
Spe flat a femper rebus in arduis 
Virtus , honora Te curuli , 

T ollit auos atauofque fupra • 

eat a a . 

Te dulcis & Te candida comitas , 
Morefque C<eli i moribus aurei , 
Te cura commendat tuorum > 

Te pietas pperofa PATREM . 

Non hic fonoro ne flare flumina 
Vndare 'vifes nobilis eloqui , 

Non hh nuuem c<etus Sororum 
Pierie s iterare cantus , 

Te • \ 
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Te qualis olim copia depluit 
T onante templis , cum fupero 
beas 

Sermone mentes y & fuperba 
Corda hominu in lacrymas re- 
foluis . • 




Sed vena /imple x pauperis ingeni, 
Sed dulct nunquam fiilula per - 
ftrepens , 

Et murmur indolium > & cano- 
ra y 

Vt pueri potuere r nuga . 



Vtcunqul.no Tu defpicies tamen , 
Et mitis aures huc faciles feres f 
Vultumque amicum 7 nec mo- 

' leP 

Subtenuem patiere P LAV- 
SVM . 



Sic 
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Sic ore patres primula blandulo 
Proferre gaudent verbula pupu- 

los ; 

Noftroque nobisjk abunde 
Sat fuerit placuijfe PATRI . 





ORATIO 

Habita 



Ab Anfclmo Vignatulo 
Clerico . 



Arit ab effeto (Inu 
annofa fterilitas . 
laxatur infecun- 
ditatem-» c vterus 
tot annorum contumaci tor- 
pore praeclufus&piger. opta- 
tiflimo tandem partu prodit 
in lucem Infans beatilftma^* 
non occafurae parens lucis, 8c 
noftrae parens beatitatis , qua 
beatitas nulla poteft efle di- 
uinior , illatura flderibus ter- 
ram, Deum homini paritura* 
Orneum vero in tanta fe- 
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cunditate infecundum inge- 
nium J 6 exuccam in tanu 
vberi laudum materie lauda- 
toris infantiam ! 6 verius ad 
tam mira tot miraculorum.* 
prodigia , perftri&os oculos , 
defixam mentem , conftri- 
ftam linguam 1 vt nifi me ve- 
ftrafubinde confirmet exci- 
tatum humanitas * iure ve- 
rear , in hoc fauftiffimo nata- 
li > vel orationis facundas vi- 
cem muta tantum filentia fii- 
bitura. f vel filentij fimilemj 
ftupentemque per omnia** 
&fine lege difioluteque va- 
gantem admritionemj . 

Et fene,quo ferar incertus » 
vel quo potiore in tam mul- 
tis mihi fit vtendum elogio» 
animi pendeo. Nam & gene- 
rationem eius quis enarrabit? 
per tot heroes ac principes 
perpetua ferie dufta nobili- 
tas. - 




tax y Sc paterni maternique 
generis claritas > qua fortilll- 
morurn Ducum imperatoria 
decore triumphalis-, quacla- 
riflimorum Regum maieftate 
fublimis , qua; integerrimo- 
rum Vatum & Patriarcharum 
religiofa infulis , qua funimis 
Sacerdotibus 5c Hierarchis 
augufta Scfa nfta. Aut quis 
altiorem vetufife originis pro 
dignitate repetat dignitatem, 
inclytae profapfe fplendoro 
praecipuam^ quam pr^poten- 
ti conceptam mente , & in- 
genita fetam dluinitate , fin- 
gulari quadam ratione profu- 
lam, diuinis elaboratam arti- 
bus iy diuinis pigmentatam & 
coloribus & penicillis , femU 
narum primam, & primoge- 
nitam fuam, efle voluit idem 
operis pulcherrimi conditor * 
& operis amator Deus . 

A $ Non- 




Nondum gelidae fontium 
perennitates emerferat, non- 
dum liquidis prouoluta ar- 
gentis flumina ferebantur in 
pelagus*, nondum Oceani fae- 
uientis immenfa vaftitas im- 
perio flabili limitibufquo. 
coercita nondum montium 
excelfa , aprica collium > de* 
mifla vallium , & camporum 
late patentium fufa planicies*, 
nondum clegantiflimus hic 
totius mundi fuperioris orna- 
tus y & innumerabiles aeter«< 
niim micantium & perpetua 
vertigine decurrentium 4 fide- 
rum face* ; nondum anno- 
rum temporumque arbitra^ 
lumina \ vel eius y quae in te- 
nebrarum folatium eft , can* 
dida vultu y fratris aemula^ i 
vel eius y qui reflor & Caeli 
decus, illuftre laetis exferit ter- 
tis caput ; cum vni iUuftriui 

— - -w . . 




effingenda Natae > comendae 
Coniugi, excolendae Matri T 
tota vifa eft intentrflime mo- 
litrices & arcfrite&as manus 
admonete Diuinitas . Cuius 
proinde tanto & tam diuina 
exprimendo decori quaelin* 
gua nift diuina fit fatis , quod 
humana nulla mens capit? 
& quae comparatio non mi- 
nor } fi & Caelum dixiffe pa- 
rum eft ? quae fiipra Cxlos at- 
tollitur , Caelorum domina * 
patrona terrarum , metuenda 
inferis , adorata fuperis ; in 
meliorem fan&ioreque par- 
tem adfcita , ipfique propi 
par Numini, fupra quam In- 
telligere mortalitas queat > 
origine , affinitate , affe&w; 
coniun&a ! 

Cuius etia quam non im- 
bellis & faemineus, fed fortis 
& vere gygantatus eft decor ? 

A 6 quae 
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quae primo ftatim inceflu 
■ Attollentem iras & cerula-* 
colla tumentemy 

veneno fedum , ingenio fe- 
lium , callidum vfu , trucu- 
lentum vi&orijs > Stygiurm, 
Anguem eliflt ; quae primo 
ftatim alpe&u, & clariffimi 
nominis fama , praeclufit tar- 
tara, aperuit fidera, capti uo & 
amatore Deo triumphatrix . 
Nimirum qui decore induit , 
fimul praecinxit fortitudine ; 
iuffitque , placitam fibi puel- 
lam vtrinque, & venuftate 
formae , & virium robore, bel- 
latricem felicitatis inui&ae . 

At vos interim (libet enim 
ftc orationem auertere ) vos , 
inquam, ofEciofe ancillae, vi- 
cinaeque , & cognatae, & ami- 
cae , quae nobili puerperio 
operam nauaturae frequentesi 
accurritis , agite , fternito 

par- 
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paruuJar leues cunulas » com- 
ponite teneros artulos moiJi- 
bus plumulis » praecinite dor- 
miturienti naeniolas blandu- 
las ; fafciolas , linteola > co- . 
rollas , flofculos , crepundio- 
la quaerite Pupulae. Imo agi- 
te > ipe&a trices otiolae , fe- 
gnes > mirabundae , attonita, ' 
compreflis manibus , nihil 
agite. Nam quid fternero 
cunas eft opus , cui famulan- 
ti obfequio , fubie&is corni- 
bus t argenteo curru > cuna- 
rum vice, Luna fubfternitur ? 
quid vilis, crepitacubs , vel 
blaiidimentis, aut florido ve- 
re j cuius regali vertici coro- 
nando , & obie&ando gemo , 
certati m luiitant cadidae flci- 
lulae? quid velamentis & pan- 
nulis>quam pretiofo & iplen- 
dido . amidu Sol aureus cir- 



tuinplechtur? quid vilis mor- 
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talium cantibus > vef condk 
liando fopori , vel modulan- 
da? laudi ; cui diuinum conci- 
iwt melos , & beatae mentes 
perfonant plaufibus ? Hoc 
potius . vigiles ip£e excubias 
agite ; St videte fedulo > ne 
qua lateat per tot obfequia^ > 
& illecebro lis in cantiunculis 
fraus; ne Reginam fuam Ali- 
geri & Caeleftes orbes , alie- 
nis praereptam Laribus, pa- 
tria reducar t in fidera , vio- 
lentis , vt ita dicam, manibus 
furta auli tentare vel raptus . 
Imo agite , tanquam inami- 
co iam Caeli terraeque faedere* 
in hac redditas tandem pacis 
tranquillitate , fecuras , de(i- 
des , nihil tale metuite . Do- 
minam illi fuam & Impera- 
trice triumphali veluti pom- 
pa feftantur , haerent lateri > 
nutibus pendent j St vbicun- 
- ' •- - qu& 



que diuini oris fulget alpe&u 
Puei/a auguftillima, Cadum-* 
facit; in venerationem &: mi- 
nifteria aduolantes vitro Su- 
peros trahit, qu# ipfum adeo 
aeternum Sponfum cadefti e 
thalamo ad odorem longe 
lateque fragrantium vnguen- 
torum fuorum iam deuocat 
in cafulam & fuum finuiru ♦ 
cuiuscrinuli vellpicuia funt 
vel plagulas, quibus ille fe pa* 
riter & vulnerari amat , & ir- 
retiri . Et quid oculi facient 
fulminei *, quid parada amas- 
nitate fpirantia , purpuraque 
micanti labella ; quid casfa- 
rirs tota ; fi vel vnius i&u ca- 
pilluli faucius > fic facile fic 
iponte captus,in praedam ca- 
dit ? 6 praedatricem nobilem > 
nobiliorem praedam ! 6 na- 
fcentis puelhe beatiffimas tro- 
phasa pulcherrima ! cui tam 

A 8 prae- 






prcefeftinatae , tam illuftres 
funt palm* ; & yiftoris par 
ribus auipicijs & vitg , cuna 
in currum yertitut triumpha- 
lem! . - iv ■' 

* z 

V tinam nos quoque » vtr*- 
nam! collo fubeuntes yltrp 
ta dulcia vincula, comitemur 
pompam , triumpho nume- 
rus, tortunati captiui- beata-r 
mancipia }> & fiat leruitus 
omni libertate , omni digni*- . 
tate regalior ! vt quando bal- 
butiens , & tot vidla rerunu , 
miraculis lingua , mutire vix 
aufa, jhtf c tanta Natalitix lu- 
dis folennia diae yllo . yerr 
borum apparatu , fine , yllo 
fplendore lentendarum , fic 
ruditer inconcinneque per- 
fun&a traducit *, laltera vna_> 
feliciter ardens in Virgine , da 
Virginis totus , Virgini lau4 
des & gtates , omni Rheto- 
. - •••' <■ tum 
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rutti copia opulentius, facun- 
dis affc&ibus, tacita eloquen- 
tia , peroret animus , loqua- 
tur cor.* - r , ' 

yf jjt .i.... . % s 
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Habitum 

A Io: B apti Ha Barberio Romano 

Contubernali . 

• » , « . i' ■ ** t 

- • i . • **. *' * *• 

E T me dius amor, dulci fob pe&ora t*da 
liceofu it, rupit ad MAGNA cunabu- 
la NATA, 

Kizareiq Lrisfortunatiflima longe 
Limma , vbi nr.ifcris ia '€ noua prodita rebuS 
Gaudia, vbi teneifi iornise diffiiodit honor€ 
paruula ,diuiois exculta duo ibus Ergo 
Ire luuat refides f rientem pefline neruos , 
Et pia deuoti lactantem picoora cordis. 
Nmi quid rgofpel€,re§ bbus «mula dona, 
Cui modus eiiguus rerum tcnuifq tupellrx , 
Regales ferre ad cunas? nec tu indiga noftrf 
DIVA potens lbrt«s , cui donatub aetheres 
fummo 

Cunfla Pater, largoq fluens opul&ia cornu 
Diuitias cumulat i quales non vlia beatis 
Cenfibusautolim tulit, aut feret Heroma, 
Tu potiits mihi DIVA dabis , tu pe&oris 
xltum 

DIVA ctM»fubdifq<face»jtibi noftra viciflim* 



I Iit vccumque ftrepens i nam se ni murmur?» 
aufu , 

Plaudi: orrarisClicf, modulataq cortdcarlsi 
Et natalitium reddit protnunere carmen» 

* It natalitias offert de more coronas. 

Veram ergo quo fubitis rapior per inania 
pennis, 

InfuertftranfUeftus iter, nec cognita luftrans 
Ai ua ? Paldtinas nuquid Solymafq. Syrafq. 
An me fallit imago, plagas*atq ardua moti» 
CulminaC*rmeiralp!cro,&iuga lfta Thabt> . 
Iordan£q. lacflq.facrum,vicofq. beatos, (ris^ 
Et dcfceodcntt rormoia fu b urbi* caelo f 
O ooua terrarum faperis habitata maniplis 
ttofpitia ,afedesm*ti dile&a tonanti i 
O Domus aftngero iani tu miniis mwdju» 

—.4 mundo, . 

IU e licet tlaru gemmanti tegmine peplum 
Explicet & pu febra diuerberet omuia luce/ 
Nec tu luce minor , nec te vulgare per athri 
Nominis attolhc decus, atqy interierit aftris. 
Perfugium tetris, templum venerabile Diuis. 
Diuiduum tu fola facis, geminumq tribunal 
- Ede iubes , aliaque a peris Cale Itibus Aulam, 
Hic exarmatus tenero phcidiffi mus ote 
Regnat Amor* gaudens illic terroribus atq. 
Fulminibus, lolio Muettas fulta verendo* 
Sceptra quatit, vibratq faces; & fole corufco 
Quaaquam ardens, nebula fefe ramea occa» 

, lit atra. ; . 

Non Parius Phrygiusve lapis > nec fulgor 
ele&ri , 

Nec te auri argentiq. decor, poilefq. fuperbi 
v Commendant ,pi£bcque trabes, ccliaquc* 
columnas; 
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Kec gema penetrale nites, nec lucidus oftro 
Regali paries, pilfcifq. tapetibus ; aut quae 
Sunt ab Apellxis animata coloribus ora , 

Aut qui cbore effi&i , aut fpirant qui e mar- 
more vultus; 1 

Atria imaginibus vel qux decoranturauttis 
Alta triuphales pandunt logo ordine popas . 
Sed te cultus inops , fedte nudiq penates 
Anguftique lares , humilis te culmina triti 
Attollunt, tenuiq. calens in lumine flamma» 
Te menf* leltiq. breues » tibi nelcia fraudis 
Arrifit, gemmifq. Indoque micantior auro» 
Sola bonis opulenta fuis& diuitecenfu , 
Pauperies, piuuio que mittunt fidera nimbo. 1 
Te chdrus Aligerum vibratibusimpiger alis» 
Obfequium laturus Herx , cunabula circum' 
Qui plaufus,chorealque leues >celtrefqut-» 

, » recurfus 

Ingeminat , refonifque auras concentibus 
implet,- J • ■ * 

pona manu fpargens plena; te DIVAdabanti 
Nata falusorbi , DIVA inclita, Nummis alti 
progenies iumma > srtherei Regina theatri , * 
Edita nobilitat, fed tu licet xmiihCxlot» 
Cxlitibuspar vna Domus, DOMINA tamen 
vna 

Es minor ! o quali DOMINA ! Charis afpice 
quanta , 

( Si faseli oculos homini defigere fxdos, ) 

Et qux forma Deu patrjj* depellat ab afti is • 
Afpice > fidereo blanditur vt aurea vultu j 
Vagituque leui , dulcique tenerrima nfu . 
Alpice, quale decus fronti; quodlumeiu* 

- ocellis ; 

Qux fparix per membra niues ; vt Apolline 
mulco fla- 



Fit uefcens crinis , genutis vt lilia pulchris 

tomuxtjcque rpix, quancumquc io Virgmt> 
, caelum * . 

Quantus amor fjperum » & qui Numinis ar- 
dor amantis 1 

O amor ! 6 Numen ! gremio, viden, anxia-» 

m^ter , * . . : :J v 

Vt fouet,& totis Natam complebitur v’nis I 
Huiusinardelcic, video, vt bene torrida-» 
flammis, 

Vt fludf t, Vt pulchrae DIV fe deuouee vn i, 
Delicias mirata lu^s , tua g ludia felix 1 
Vritur , & molli pebus populante fauilla , 
Vbera U utenti promit turgentia rore , 

Et Pupam inuitat rofeis luxiffc labellis ; 
i Obtutuque haerens placito , vi tu que cupito, 
Flagrat amans auide, vultus ocuiolque*tueri. 
Quos Deus irifedit tam claro Iumine,qtulis 
Arce fedetfupera* atque imis transfixa me** 
d ullis 

Expleri nequit , & complexibus ofcula mille 
Mille ferens , & mille fuper centena refigens 
O^ula complcxufque, &i'uauialuauiter ad. 
dem*; 

Emoritur med >js Vitae complexibus almse ; 
Mobilis immota j & Iacrymas,iutpiria, voces 
Certatim mifcent complexus , ofcula, lutus* 
Fortunata Domus i nam te , Domus inclyta, 
no lira-» 

Vota petunt, longeque tuis aduolumiur aris, 
Vultibus in terram tufis i neq limini tanta 
Spebare audemus non puro corde i adeo 
intro 

Sit greflum mouifite fcelus * non faiea,nec tu 
ffetrg opuii at eseio quondam fluxifle iereno 
vT « A ii Di«rU b 




Cktri» » Aligerum manibus «onfttufta-j 

Bmicmffefoloj DOMINA Auguftale future, 
te patriis raptam Aligeri de fedibus ohm 
Tranfuexere chori longuinqua per aequora » 
. donec 

Ssepifo aue$* (labiles placuere receffus 
piceatum Solis nec fele Eoa cubili - 
lam Thetis extulerit.* tu tu gemmante reclu- 
dens 

Ore diem , tu vera Domus , tu Regia Solis . 
fortunata t)omu$, ftruiluram luminis aurei 
Huc immitte precor; flama clarelcet amica 
Pe&us , & oblcurac pulfa caligine mentis s 
Te numero meliore canam , te fupplice ple* 
ttro, . 

Et tua perpetuo venerabor Numina cultut 





Habuit 

•**> 

Antonius Franc'fcus PaJJerinus 
~ Cortonenjis Contubernalis » 

N OsquOquI feftiuo circum ctmabulaiJ 
cantu 

Ludimus, & Dominae vota precefq damils* 
Virgo fauc i natalis adeft , tibi dedita pubes 
Gertacinobfequijsofficiofa pijjs, 

Heroas alij tendant in carmina vires * 

Alta cothurnatum Mufa laceffat opus. 
Quis licet ingenio liquidos trafccndercj 
nimbos» 

Aftrlgeras propius Vifere poffe plagas » 
QuisSc inaceffos Pindi penetrare recedus, 
jfet datur Aonia cingere fronde comas» 

At noilra ingenti non fuffe&ura theatro 
Imparibus gaudet fle&ere Verba fonis; 
Vttenul,vc poterit, tetas modulaminis orsff,’ 
Qualiacunque leui fila ferire manu. 
Magnos magna declt,fub!imes gr&dia, forte* 
Fortia/ duntaxac pacua pufillus amat. 

O qua te memori Diufl genus, inclyta Virgo,' 
Delicis fuperum Virgo , decufque Poli 1 
|9afceris,0c tccum primsua rena Icitur stas | 
Naf«eril,^«(lk>t Ipefqu* falufque ndit . 




Et tecum «thureae venientes agmine Diu* 
Ingeminant laetis orgia fella modis. 
Etpietas antiqua, fides (incera, pudorque > 
Aftrza , & ntueo gratia nuda finu • 

Tum, feracum trifti fugiens difcordia bello, 
Ceflitin antiquum Tartara meta cahos. 
Pax lubit , auratis volirans formofior alis , 
Qnaq, volat, g€mi$ pi&a fuperbit humus. 
Et clari puris radiant iplcndoribus axes, 
Candidior toto fulgurat orbe dies ; 

Nulla iertoatum conturbant nubila Phx. 
bum» 

Mitior aequato fternitur vnda fato. 

Iam riius f icilefque ioci, rcdeuntq. cupita 
Gaudia., pacatifque otia temporibus. 
Alpicis , vt prifco niteant animata metallo 
Sarcula ,& incipiat n>undus vr eflfe nouus* 
Omnia er rtaotur reduci poft funera Vitae * 

N curae faufto murmure plaufusouat. 
Beginam cupidi lubeuncem ad lumina So'is, 
Numinis & pulchrum fencit adeffe iubar,* 
Illa fjcrum flexo veneratur poplite nomen , 
Agnotcunt dominam potus &aftra fuam « 
Illa canit dium iludj js certantibus ortum r > 
Mille canunt voces , vox tamen vngjbnat. 
Pulchrior & iolito cultus ioduca nitentes , 
Dat famulatrici prodiga dona finu ; 
Quicquid habet cumuI&spretiofismunerJuj 
Cunis * { - } ; ' . : .) 

Innumera obfequi j pignora certa fui 
Sic agitur penttiis geniali concita flamma , 

, Ne c capit vodantem pecore laetitiam . - * 
Audin , vc harmonicus extorum concinit 
ordo, - . 

y t iuperum Aligeris pertonat aula choris I 
_ ♦ ' Fefta 








Fefta cohors feftis prfcin&a altoribus , a!t& 
Linqnit, Nazare* te&a fubitque do «us. 
'Fr licis pia te 61 a domus, re&a aemula caelo» 
Tefta , quibus quonda ludet & ipfe Deus. 
Hic vbi virales teneris vagitibus auras 
Mulcet , ab Annco prodita Virgo (inu . 
Pandit & 6 qualem Diuinz frontis honorem 
, Paruula, &o quanta lumina lucemicant! 
Vtbladus decor ore , gemsvt blada tenellis 
For ma,ChaWs toto co. pore quanta fedetl 
Oicula quid fpirant miti pulcherrima rifu ! 
Dulce Inum haud dubie hinc lumeiu» 
• Olympus habet . 

Ambroiio qualis fe fundit vertice crinis 1 
Hioc fua fidereus vulnera fentit amans. 
Qui mueus pulchro la&efc»e pectore caiorl 
' Haec vere ad Superos lactea fatf a via e (t, 
Oformofa nimis (formaque beatior omoi» 
Ac fummo tantum Numine, Virgo, minor# 
Nec tu moitalis, nil non cacieltc reaidens f 
Tu terris Catium, clarior aula Del, * 

Ncta^ ad£,tomuxq parenfq futura Tonatis» 
- Cui Je&is cie toc milibus voa places. 

Quos tibi ouc plaufus vel qu$ pr§conta dici. 
Et quae non meritis inferiora canam ! 
Nobde fulget eburTy ifi quod tlxerit oitrfl» 
Pu pureifque nitent lilia mixta rofis . 
Multicolor vano decoratus fchemate florum 



Qua b ne vernantes explicat hortus opes! 
Et matutino propellens orbe tenebras ' 
Lucifer Eoa quam bene furgit aqua ! 
Cultaque inauratis vemens Aurora capillis» 
Spargit roranti florea dona manu 
Et (teilis maior » c-cloque inueeta fereno » 
Cao4ida no&uiais luna triumphat equis • 

' v C 

• ■ ^ -f- o * ' ■ »•» 




Ec rofeos agitans currus beat aufpice mtindfi 
Lampade , gemmatf lucis ab axe parens . 
Verum adeo fordefcit ebur vel mufice pidlS, 

, Cumque hortp flores , lilia cumque rofis. 
Omnia tu fuperas , Virgo, tu fidera pulchra 
Vincere T & Auroram,lutiferumq potes* 

Et tibi fefe humilis demittit ad ofcuia Pbas- ' 
Et tua crinalis tepora Phaebus obit . ( be, 
O Virgo formofa nimis, nimis dquoq;fortis! 

Vt pulchre, vt valide forma deeetq; vigor! 
Mille tibi clypei gemmis auroque cornici* 
Mille tibi pendent fpicula , mille faces • 
Qualiter iaui&is acies inftru&a maaiplis 
Bellantur» iam iam pofcic in arma manos; 
Nominis afpe&ufque fugat terroribus hofte* 
Nobiksante ipfa praelia pdma venit * 

(Taliter es Vkgo^cui vi&a potentia cedit 
# Infera, qua palleas Styx Aeher&fq tremit. 
Fortius Herculea dextra tibi cdcidit Hidrus, 
.Hidrus Auernali luridas anguis aqua. . . 

O Diua 6 felix miferis tutela falufque * 
Quxtibi cfiq. damus munera, Diua cape. 
Nos tua turba fumus, nofter tibi fupplicare or- 
9 age Diua potens, Diua tuere tuos i (doi 




PVCVIAI 



EVCHARISTICON 

• . * 

Dixit , 

<w 

Laurentius Porcellinus . 
Florentinus . 



A Gi Mufa t qua beati 
Colis alta te Eia Pindi j 
Agi nobilis Corona 
Carminibus blandiloquis 
Deuenerare catum ; 

- '* 

Vetus illa nam benigno 
Dedit inclytum fauore i 
tasilemque fplendidamqu » ; 
Sidereis luminibus 
fecit honoris auram . 



' tuus 




Tuus ille namque primus 
Amor , ille cura dulcis $ 
Opulenta cui refundens 
Invenij P^lladj 

JJona dedijfe gaudes • 

* 

'Agi verticem comantem * 
Leuis t ventet volatus ; 9 
Zephyrique blandtentes 
Inoe minent dulci fona 
Murmura GRATIARV M » 








Ex Clafle 

CLER1C0RVM 

mm <; 

a : . •• Noua i£ua ^ 

In vitam venit , datura vitam j 
Mortalibus immortalem . 

' Reddet harc , quod illa abftulit,’V 
Vel cum fenore; ’ r 

» ^ ' •/* Pro malo bonuht , . 

• '* Proparadiio Empyrium » 

■ ; 4 v Pro homine Deirtn . - 
« Hancfugitferpensdoxius > .. 

. Ei primae author calamitatisj 
Sed£uftra$ 

.£nte conceptum 
. Pueli* Beati (lima:, ^ * 

Nedum ante exortum » ^ 

Pra&is viribus , amiilis £rm is , : 

' Obtrito capite . * 

Tanta? Parenti 
Patroni Dominar * ; > 
ReparatriciSo/pitie A 
Plaudit Natura . (eruit Cadum* 

* Aflurgit Numen . 



.6 *» \v 



t 

W 



«r ^ 



Anaftajtus Rinaldus , 



< t w. 



Ad 
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AD BEAtlSS. PVELLAM 

- «• i *• r , 

... 

O Quo te celebrem Puella-* 
cantu f 

Quo te munere > Diu a ! qua fub 
auras 

Diuinum refer as benigna •vuttum* 
Vorma fider btts nitentiore f 
Humani jo generis potens patrona* 
Terrarum bona Diua fofpiPatrix ; 
Quam fapplexjuperp fi natus aulf 
impensi colit y & veretunvnam * 
Diiettam Supero nimis Parenti * 
Et deffderio nimis cupitam * 

O quam te memorem ! ttbiferena 
plaudit luce polus j tibi coronam . 
T exunt athereo decore pulchram 
Ajlra y Sol chlamydem y Soror co- 
thurno^ V > 

0 quo te celebrem Puella cantu * 
Humani o generis potens patronal 

x •. ; 

Angelus Vrbanus Alexi us 



B.INFANTIS LACRYMVUE. 

\ 

' « 

Ad Le&orem . 

/ ' -/ 

* ' * v m % V / - ’• 

Q .Vid fibi vuIt lacryniisirroraDS pulchri 
tenellis' 

Ora Infans? Jacrymasprouocat illa tuas. * 

Anfelmus Vi$n*tulus . 

: . 

Fxliciflimi partus expeftatio . 

\ • • v *. » v * • V . . . • 

Vj Afcere terrarumque falus cilique vo* 
lH , lupus , 

Naiccre » erunt Soles te veniente duo» 

i V.. . . / CgJmCenchis • 

... ‘ > 

' \ * ' - - - . - % 

* •«'**• . * ; *{,*■*- 

Vulnerafti cor meum in vno 
oculorum tuorum Cant. 4. 

s * 

V Vlnerat vno Infans oculo , ceu mifiile*#' 
telo , * 

. Talis inexpertum vulneris ante Deum» 

Et vix nata,!llu n , ne oos vltricibusam is ;* 
(Proh pietas & amer ! ) vulneret, ipta ierit* 
Definit «lleeteniny , factu prolata reienti 
Virgo Deum afpe&u dum ferit ,effe ferox* 

Cefar sfttmUmts . 




t rr 



AD AVGVSTISSIMAM 
INFANTVLAM . . 

O;- •?* :>A. 

H Vc luces , agi , verte blpn- j 
dientes r 

}iuc rifum facilem vella verte ; ■ 
Huc o lum na, Diua y coprecamur y 
Aftris lumina clariora pulchris y 

Supplicemque tibi tuas ad aras y 
Fidentemque tibi tuere catum ; * 
JDum Nat alit io frequens honori * • 
Libat thura pijs cremata fiammiSy 
Affittumque fimul dat afluant em 
Cordis y Sicani a magis fauilla . 

Si tu refpiclks fduente ‘Vtfuy 
V num fl placidi libres ocellum ^ 
Florebit fubifo nitore Pubes > . . - 
Et fpes y & pietas yf alus yfidefque 
Virtufq. & decor omnis emicabit 



'ii { ■ trir. ■ 

Dominicus Anfcl mus 



i>2 



Ad Perill. & Reuerendifs.D.’ 

D. VI CTOR IVM 

DE LANCILLOTTIS 
JNobilem Spoletinum 
. ; Perufiae Vic. Gcn. ' • - 1 - 

Et Augulli Ferufim Seminarij Rc& Vigil: 

. . .c i . t. 

** * * v * * • • , •* * * v * 

Reuerendiffimus ViAorius deLan* 

ciJJottis Vicarius generalis • 

\ _ • .. * % 

. t / Anagramma i . w 

■ • ^ ‘ f ' 10 r . . v w» v » * • _ * . / 

. ' e " * ' , 

Sol alter eris, nunc radius olym4 
pius es y ciuis, decus, & gloria 
• Turren*. . 

I Am SOL ALTER ERIS , meliori lumine 

• fulgens, 

TVRRENiR vt CIVIS , munia Patri* 

^obis ; , .* 

NVNC RADIVS merito dicaris OLY M- 
PIVSESfe, 

Nolter honos dulcis, GLORIA, famaui, 
DECVS. 

Hic uncum innumero laudum celebraris 
honore, . ■ , ' * ; . 

Digna oiiui paerlcis' przmia Roma dabit * 

tubum Nitbts* 

- * Ad 



> 



nec tv abibis 

INDICTVS - 
ptte fileri Ut nefas » . 
Humanas felicitatis authorem , 
IOACHIME SANCTISSIME , 
Tuus fcft fanguis noftra falus j 
A te fluxit noftra beatitas , 

• •••'• ' ■ -'•> Pater es 
• Virginis integerrimas * 
Virginum j^ajcimas , 
Speciofte fortunatas pr§ caeteri Sj 
, Et pras casteris Deo placitae , 
Quem te dicam ? 

An Dei confortem , 
Quia Filiam habes 
Cum Deo communem ? 

~ An Dei Socerum » 

Quia tibi Deus eft Gener? 

An Dei Auum > 

Quia tibi Deus eft Nepos ? 
Regali & Sacerdotali* ftrrpe 
Hinc inde fulgetis > 

- IOACHIME , ANNA , 
Patentum feliciflimi . 

" * ■ - . . Sic J 



Sic Puellam vos orbi dare* - ' 
Quae fummum Sacerdotem 
Et Regem 

Sit datura ; quid mirum ? ‘ 
Sed illa a Caelo eft , 

Cui nihil adhaelit terrenae labiSj 
< , Luna line macula , - 

Ante Lunam concepta • 

Sol abfque nube t 
Ante Solem genita» ) 
Et fupra Solem . 

. O noua terrarum Trias# 
vterque Parens & Nata f 
Et vos fupplice cultu 
Adorat orbis > 

Et Cc vobis humiliter donat 
Hic calamus > haec lingua > 
Hic animus. 



. 

Flor ana ntes Lanctllottut « • 



X 
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Ad B. Puellam lacrymantem , 

S lfte precor lacrymas. ah quid f fiuaciin- 
^ber in ora 

Perfundunt rores liliaroixia rotis * 

’ \ • % 

. 4 . , . , * 

I * , e « 

lacobm PfolippM Annibalius * * . , . 



\ * 



> Ad eandem . 

' • • » ' • ” ' 

N E lacrymis , nelaede-genas > bona Pu- 
pula* Fallor. , : 

Ousc cadit exnculi$lacryma,gema micat, 

loannetVotctllinus • 



♦ /; v 



n , ' 






Bslnfantul* Caftitas Charitas, 



W 



‘ ■ *r 

.y .i 



v- A - 



Q Vidniu? c?pdidi|is ,;quidue eft ardens 
tiusigne? — f . 

yirgineus nitor eft , Virginea eft Charitas, 

t C - *-. * 'S ^ * i..* ’■* * * 

loi /Lntcnifu Capelltms* 



h i 
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• Pulchra vt Luna . . 

Cant. 6. ■ 

t 

E St Triuiae lenis fpecies , & frater in ore > 
ElTe genas Phsebijlumina tk ipfa putes. 
Naiciturorbe Parens, & candida NupcaTo«j 
nantis r 

Dic ,ori authorem lucis ineffr Deum • - 

Angelus Spicbius • 



In Stemma 

Clartfu & recolendi perpetuo memori* Principis 
FVLVtl CORNE J CARD* 
Collegi) Seminari) Vernfi* 
FVNDATORIS qpt. 



D Vm memores erimus Patris > dum viuee 

in omni . 

PVLVlVS ore > virens CORNEA femper 

Horatius Saluatorius • * 



In idem Stemma . 

• • * I V 1 • 

v • * - . 

I i j a age , Gcviuax CORNI rubor indi: 

i catalmi; _ r ^ , 

jeruida ift iEtherefi pecora fume Demn « 

loi Andre as Cicsarellus • 

— . m * - •' " * " ‘ 

RA ' 
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Adlfluftrife. & Renerendifs. D, 

HORATIVM MONALDVM 

PER V S I jE EPISCOPVM • 

O Decas , Auguftas fulgor nitidiffimo* 
gentis , 

O nimium Auguftas Praefui amate ruas ; 
Qaam Tu nobilium merito decoraris Aaorfi,. 

Tam virtute Tua nobilitantur Aui . 
Praefules&Paftor . populi fic fras»* capellis > 
Sed tu vis tantum nomina habere Patris. 
Sic potes indo&as non faftidire Camaenas y 
Sic pietas docuit tf dia pofle pati . 

Taedia. nulla tamen ..nam MAGN& enco- 
miaNAT^E, 

Qu« v,ox cumq. ionat, vox Tibi dulce fonak 

Irmcifcm Vitui ; 

Ad eunde nr- 

* i 

» 

Allufio a&Stemm* » 

S Vblimes Turres , labentia ffumina fubrer 
Aurea , praeclaro in summate , Prasiuf, 
habes. 

Ift tua iam facis, eft Virtus bene cognita-» * 
mutae 

Sint linguas ,* iam vim mutaloquemisha- 
bent» 

Arcedecu» nitet Heroum * tum lympha-# i 
fufurrans 

Q&M flifi fascund» Religionis a mor f 

fof*t>b Panurgur i 
JHORA- 
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HORATIVS MONALDVS 



Anagramm* 

' / 

^ 0 t 

HONOR SVDAT ALIVS l 

I T decor infrontem* meritiicertaturopfaj 
, mis , 

Virtutique ALIVS pranaia SVDAT HO-\ 

Noa. 

JFraSitifcus Qtntilii • 



«ORATIVS MONALDVS PR^SVI, 

„ • M 

Anagrammct 

1 r- 

ASTREjE, STVDIVM, HONOR, LAVS: 

L AVS, HONOR , & JT.VWVM 

ASTRE.tej, Pater optime Priiul, 
Hinc Vrbivi^n» lumina miUeeux . 

IH Xtfitips&ofillwtt 



Put-' 

* Digitized by Google 



c v pvlcmra vt lvna 

Cant, 6 . 

(;■ ■ '■ ■' l ■ 

Q Vid facis eft, pulchrum Lunse dixiffe de» 
corem? • 

Sunt Lunse maenis, non macula vlla tibi, 



InCarolus Xartolellu: . 



Sicut Lilium inter Spinas 

Cant. z. 



S ic fulges inter Solymas r mea Diu a , puel- 
las % * 

\ V; fpiiH$inter lilia cafta micant . 

Htic ades, 6 Formofa . poteft tibi noftra pla- 
cere 

Conuallisr Spina hic plurima pe&us ha- 
bet r 

. } I alius Nauta. 

, \ * r, * ^ 

Bcaeifs. VIRGINI Munus 

V •- " 'I’ - 

■ A D cunas, pia Virgo, tuas no florea dona, 
Aurea nd ego, nec gemmea dona fero. 
Sunt mea dona tibi gemitus lacrym^quo 
precantisj * 

Namque hacciola tibidona placere puttw 

NUdausRighettus . 

Ad 

, , Digilized by Googlt 




Adllluftrifs, & Reuerendifs.D. 



D- IOSEPHVM 

ALMERIGIVM 

In principe PerufiseBafilica 

A RCHIPRESB YTERV M 

Sem. Per. Alumnum n,b. nunc Patronum s # 

» 



Q Vf te f*pe > IOSEPH , mirata eft Aulai 
loquentem» _i , 

Cum canerent miris ora diferta modis ; - 
Vt tibi Pieriae carmen diftafle Sorores , 
Sitquedediffe fuam vifus Apollo lyram* 
H§c Itrepit indolis male condita muimura 
plearis > ' 

Sic velle eft ali js, quod tibi poffe datum t * 
Aure tamen facili pateris vultuque lereno , 
Solaqae.materics fat pjacuide poteft . 

Nunc te Mufarum illuftrem decet efl* PA- 
TRONVM i : 

Mufarum illufcris nuper ALVMNVS eras. 

6 3 altius Rinaldus • 



D. Anna ad B. Infantulam . 



T Ela tui, funt tela tui, vaga Pupula, ocelli. 

Ne perimas, ne me, blandula Pupa,vide. 

Qnid demens ? Pupa adde faces , Pupa inge« 
nere tela; 

Dulce mihi eft oculis fic peri jffe tuis . 

• ♦ . f. , A 

SebaJHanus Marinus ♦ 

Ex 

, Digitized by Google 
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Ex clafle 

. Contubernalium . 

' «&88S- 
DEIPARA 

matri-virgini 

Auguftiflimas Integerrimas- 
Summas > Principi , Reginas i 
Summi Numinis 
Natae , Parenti , ConiugLi 
Inclyto Caeli decori » 
Terrarum praelidio > 
Angelorum Dominae > 
Primas mortalium , 
Secundas Numini » 

Prope Numini i 
Prodeunti ad lucem. 
Proditurae lucem > 
Nofites expertem ; 
Tutelari , Patronae > folpitas , 

- Animo , poplite , calamo» 

Venerabundus » gratulabundus ,fupplcx > 
Humillimum facrat obfequium 

Alexander Vhaldftt Pcrufinus. 

Ia 
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In rno crine coUi tui • 

•4 « 

Cant . 4. 

\ 

■ -* • ■ i 

4 

S I fuot vnius tam vulnera certa capilli > 
Dic mihi j fulminei quid facient oculi) 

Alexander de Baptiftis Perufinus % 



Nigra fum fed formofa . 
Cant. i. 

. i 

• v-i . : 

A Spicis, vt dio niteat Virguncula vultu, 
C\ Vt beoe formofo ftet niger ore colori 
cilicet acthereti rapit haec formofa pat&emj 
Et terret nigro fcificet ore nefas . 

a • Antonius Frsndfeus "P* fer fons 

Cortonenjss , 



i. 



» * 4 

Ad Beatiffimam Infantulam i 



Mdera Virgo tui funt lucida lldera ocelli; 

I Sidereas vincis fed tamen ipfa faces» 
andida cum lucent ) nigram dant fidera-j 
no&em , 

Std tua dant pulchrft lumina pulchra di6. 
4 melius Vb Aldus Perujsnus i 







- - A. 






- Ad ’ D. ANNAM * 

• : ' (. .j 

» * 

I ^Ortunata Parens , triftem folare fene- 

, &am > • 

Dar cibi facundus gaudia certa finus . 
Afpicis , vt dio radiet formofa lepore , 

Qualis amor fuperuoi , qualis & orbis 
honor . 

Multiplici plaudant alia? fibi prole parentes i 
Maxima natarum h? c vna Puella tua eft . 

, *■ . • \ 

Car olus l annottusTifhernat,. 

. * t . . - • , 

***«/-. ’ , s X 

■' f * 

* s . • • J *• '‘‘x * < , f Y 

Eiufdem ofcula : f ’• r - 

i • * • * « i : ♦ „ * 'A 



E 



Xcipe Nata r getris ttia quae.t&i mater 
.amatis, .j 
Ofculaxietigit , quodque dat illa , refer • ’ 
Olcula Nata refet » iam ludertdifce labellis^» 
Xu , quie-ofim debes olcula ferre Deb • 
Ofcula, age, ingemina $ mihi funt pars ofa 
cula vitat * r 

Si gemines* maior vitjt parentis erit. 



ft' * * * t f * * j * , , ^ # 

X ehciJJImus olfucrius Nucerinus i 



b ~r 



* r» evt r ; * 
- •* 



i . r v r . • 



and.; 




T>.i ANNifc y 

Beata fterilitas. 



I Nfecunda parens , fobolique haud apta 
creandae, * 

Cui nullum tulerant vifccra pigra decus; 
Ingemuit, Superofq. petens maeftiffima votis, 
Senfic ad effufas numina amica preces > 

0 quantu caftae in Caelum potuere querelae i 
Non dedit haec alius pignora tanta finus^ * 

Franeifcus Camillus Nucerinus* j 



Fulcite me floribus , ftipatc 
J me malis . Cant. 2. 

P Arce Infans i non aequa petis , nec dandi 
requiris ,* 

Cum malis nitidus flos Hmul effe nequit» 
Alpice . vernanti pubefcunt arbore flores. 
Sed flores fru&u mox oriente cadunt . 
Quid loquor ah demens 1 tibi dat Kegnatoc 
Olympi,, « 

Vtroque vt poffis tu fimul vna frui • 

Virgo eris & Macer . Fructus licet inclytaui 
proles , 

Flos tamen illaefus Virginitatis erit • 
Horatius Ferret tus Verujinus , 

1 
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ADONIVM. 



fOncinit ather 
^ Latafonorusy 
Concinit vnda 
'Dulci refultans, 
Concinit alto 
Murmure tellus 
Ordia prima 
Virginis alma . 
Nata Puella 
Sidere faujlo , 
Numine plena 
Candida Virgo 
Munera pofcit 
Debita caflis 
Munera cunis . 
Terre nitentes , 
huc e lapillos > 

2 it pretiofa 
Pondera gemis > 
Vel meliore 
Clara metallo > 
Non ego pcjjum 



Paupere cenfu • 
Et licet olim 
Copia detur ; , 
Talia certi 
Dona recufat , 
Perfide gaza 
Ditior Infans . 
An radiantem 
Veris honorem 
Vndiq. ab hortis 
Depopulabor ) 
Pulchra daturus 
T exta corollis 
VinBaq fertis 
Florea Nata 
Munera Diua i 
lllafed omni 
Vere beata > 

Et madis omni 
Flore corufca , 
Cui nitet ore 
T ota refulgens , 
Gratia 



Gratia C<eli % 
Defpicit omnem 
Veris honorem . 
Ergo licebit 
Arte canora 
tendere fila 9 
Pleflraque molli 
Carmine longu 
Perfonuijfe , 

Quo Dea dulcem 
Vi Eia foporem 
Carpat ocellis • 
Ergo decebit 
Arte foluta | 

Texere laudes 9 
Letaque circum 
Spargere dofl<e 
Fulmina Itgup ? j 
Sed mihi nulla I 
Copia fandi > 
Nulla canendi ; 
Lingua nec vlla 



f Nec lyra pofiit 
j Virgine dignum 
Dicere verbum 9 
‘ Fundere Car me. 
Quid fujpefil quid 

Sic inopi y fic 
Rebus egenti # . 
Ingenioqui 
Defidiofo i 
Hoc dare certi i 
Quod dare pojfu 9 
Dulci calentem 
Pe floris a Jium * 
Cordis amorem * 
Hoc tibi f aerum. 
Perpetuo eHo 
Munere Diuaii 
Cor tibi Virgo 9 . 
Cor tibi munus i 
Quod petis vnu 9 
Quod placet vnii 
Virgo dicamus • 



Hieronymus Franfoous Januenffs. 



D. AN- 



Hin 
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D. ANNA 

'AdBeatiffimam Infantulam 

N At a, cui vagus e fi loquela rifus > 
Una nam dulcior i meis papillis , 
0 Nata , annue , labellis • 

AT»w dextra, nu finiflrai 

Sunt amba tibi , fi petis , para ta . 

O b nil annuis ? an tuis labellis 
"Dulces funt pariter mea papilla r? 

Sic er edo . tameny obe, nunc finifiram 
Sugendam refero ; futura namque 
fi ac e fi dulcior > e fi magifque dulcis. 
Suge , Natula bella , nunc fiuifiram 
Nam cordi adiacet hac tua parentis > 
Dulcius fluit vnde lac cibufque . 

Suge , Natula bella , nunc finifiram , . 
fianc fugas volo ; nam tua parentis . 
Gaudebunt quoqui corda > ta&a bellis 
Erunt dum propius tuis labellis . 

Suge f Natula bella > nunc finifiram » 

/ 4 

Hieronymus Sbarra Luceofis, 

^ f 

•» » • • ■*, s fi. 



Su^ge 







Surge Aquilo , & veni Auftcr > 
perfla Hortum meum , Sc 
fluent aromata illius . 
Cantic. 4. 

\ 

P Ofcic terra genaen*s tranquilli afpergine^ 
fluxus 

Perfundi , nimius dum leo torret agros . 
Surge Aquilo , & Soles optato frigore folue , 
Tuque veni leni nimbifer Aufter aqua . 

O bene ! Diurnus fu a perpluit arua Colona*; 
Fundit odoratas floridus Hortus opes • 

* , . r 

Ici &a]>tif}4ll4rberiHs Romanus, 



‘Ad D. AHNAM. 

I Arn fatis eftlacryaiis » fatis indulfiffe do- 
• lori . 

Sollicifaque Patrem Diuum adijffe prece» 
Ecce tibi padditfaufto fe lumine caelum , 
Ecfterilesvteros pondera lata grauant. 

O bene tam multis quaefita Infantula vdtis I 
Compenfant longas munera larga morat , 

lutivs Ge/ar Rhffinms Vcrguknjis , 




AD SS. ANGELOS 

Sacras Dei par a cunas & Domina 
fu a recens nata inuifenies . 

Hendecasyllabon .. 

O Qua pr ape t ibus citata pen- 
nis, 

Paruos Nazarea Domus penates , 
(Paruos non tamen inuidos olym- 

P 0 ') : 

Subis Aligerum canora pubes *, 
Qua diuina nouum Puella vultu 
Prafulgens iubar emicante padit ; 
Aeterni foboles Puella P atri s > - 
infans dia, parens beatitatum , 
Etformofa nimis » nimis decora | 
Longe maxima Virginum Puella , 
Omnium decus elegantiarum . 
Dic pubes , agi , dic amica pubes , 
Qua lingua Domina lyraque^j 
plaudens , 

'Mille carmina fers , modofq. mille , 

Et 

* _ Digilized by Google 




Et das munera mille > mille gemas. 
Gemmis omnibus } omnibus lapillis 
Diuifes magis * & magis nitentes ; 
Quibus pulchra fuam dedere lucem 
Sidera , & face clariore Titan 
Se dedit ; tamen ipja nata veflro 
Omni munere maior eft Puella . - 
Didpubes bona y dic ohe y precamur. 
Quantum Jiderei micent ocelli , 
Quantum mollicula gena manuf 

Quanto lumine fulgurent capilli , 

C<eli neflare rofcidi capilli ; 

Et qu<e bella labella y qu<eq. dulci 
Ore fpirai amrnitas , •voluptas ) 

Quot illic rofeo decore flores , 

Quot ludat Cbaritefq , Gratia que, 

Obe y dic bona , dic benigna pubes * 
Namqui tu potes ora contueri 
Obtutu facili f tibi fer eno 
Mitis annuit ecce Diua rifu ; 

Et defcribere tu potes canendo 
Di uam Jsderibusvenudliorem , 

Sic ego * Aligerum referre vi/a 

B z . Sic 

% 
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Sic pubes . Operis, Deus creator 
Diuini , quodamat fouetque y Co- 
niux ** 

Sponfam pracipuP /ibi cupitam » 
Ante facula proditam ‘vctufla , 
Ante nos geni tam> Deoq, plenam; 
Laudibus fatis & decenter unus v. \ 
Condi tot Deus euebit Puellam . 
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i * 



n.wMiEWf* 
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Vod rubeant genulf nil mirum Virginii 
oftrutit v 
Vngine* cnftos iqtegritatiserit • 



QI 



; . f viV* * v> • 

WtdtysCiccius Verujmus. 



* '« 
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ElcOa 
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‘Elefta vt Sol ,, 

Cant< 6 , : 



rr 



O M»i^ Solis babe$i, - ScdSofenTifrrfri % f 
coQdunfi 

Nu&ib i perpetuum tir fac» ore diem* 

Ujyntrius SenjZui- Fefujtntts * 



i ' 



Bearifllm? Infanti' Nsnio/a , 

^ *■ s C ' "* v ‘ ^ ' ’ 

S Omne vctfi jrdulcilque meat vaga fu-mrna 

natae -• • 1 ' v • 

Conde j loporata lbin ne benigne manu « 
Conde puella; es fxleftum gaudia giros > 
Partem conde meij deliciaiqtre coeas * 

At n condideris , quae eune mihi vita { tcnt- 
br is 

Obrufa*& ioinedi/s trifte Tepulfa malis. 
Somne Veni tamen , eia veni, vaga lumina-* 
natae 

Conde f micant caeca fid era no&e msgiV* 
. Redulfhus Cau^e Ilius Vtrgu!$nfi$ « 



* 3 



D. AN- 
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D. ANNS timor 

Nt B. Infans expergefiat • 

\ 

Ne fu fc itetis neq.eaigilare faciatis dile&am r 
r. „ dCMHecip&fel«. > 

O Aurai modb qua vagis flabellis _ 
Exiliis i rogo vos > ohe , Jtletet 
F ranis murmure ,quod flrepityretiltof 
Nam dormit mea nata * nata dormit g 
Dormit lux mea , cura , vis i voluptas - 
Jg»/« &tu, b fuperum cohors beata 9 
gua cunas choreis mea puella 
Ctrcu ndas ,agl carminum frequentes 
Plqufus comprime ynlfonus Puella 
Expellat placidum leuemq.fomnum i 
Dormit Pupula > > corq, matris x 

Dormit) dormit Amor fu a parentis • 

> quotquot hic adeJUi% 

J Bini placidos vagofquc ocellos 
T ur betis » mea lumina excitando t 
lUa qub placet vfqrte conquiefcat • 

O aura , modb qua vagis fiabeUis 
Bxijlis y rogo vos > flete . 

RuffiflusRuffifliusPerguIcnfis. 
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; Ad B. V-' . , ia 

Pro Illiiftrils. & Reucrc.ndifs Th'- 

D. H. MONALDO EPIS«H> 

VOTVM. V 




O Qua nomina pulchra fers 

Rofarumy' 1 { 

Regina > & rofeo decore f alges , 
Diua ; cui fuperis citata limphis 
Cur r ut flumi na mille > mille fontes 
Certatim charitumq, munerumq . 
Qua par fola pari potes referre . 
Vides } vt placido Jerenus ore 
Auqujla dominetur vrbe Profui 9 ' 
Profui egregium decus vetufto 
Gentis , & patrio falus y voluptas 9 
Amoryprofidiumy parenfq. dulcis . 
Diua, hoc te precibus rogamus vnu 9 
Vnu hoc procipud onibus medullis} 
Patri larga fluenta gratiarum. ,< 

E tuo veniant flnu beato > 

> Et felix Pylio vigor fencllo $ ' ! 

Reddafq. emerito Rofas precamur p 
Tu ? quo nomina pulchra fers RoJ 
farum • 

ScbdkMuqusAaQbrofiusEabriaacnfis. 

* ’ • - Prxmi' 



^ 1 £ 

Pramicaneem /pfendidd 
Ortu /crCno, fulgidam mane 
tellam tueor, Stellam veneror p 
Pulchram Diuam * 

O decus aureum 0 4 
Lumen amabile ! 



.Vtf 



Vitalis arftus calorem dium t 
O Stellam omnibus 
. , Maiorem fteHis , 
Flagrantiorem ignibus'. 
Clariorem Solibus r 



‘ ^^perpetud naicer/S » 
Denalceris nunquam > 
Caldas vbique, nufquam occidens, 
l*. , • \v® ego tangar tl 
s v Radiolopropicij; luminis f 
O ego incendar 
" tgnieulo amici fideris 1 
Totus ferar * totus ardeani 
«• Ia amorem > in veh e rationem 
M^gnarParuuIar, Infantisregiar* 
f "DHtfnar Pupula^ 
LucrfcxxStclla: * StellseDeiTcra 
Cui iam nunc dono & dico 

-v, s^aimitis meduliit&s- . 

Cum (ista manum , cum manu mentem p 
\ . cum lingua cor 

' Lnttnfi . • 

Ad 
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B- VIRGINEM 

* , * / » 

COELI . . 
PRDMO-CONPAM,, V 
TERRiEQVE * 
ARBITRAM DOMINAM ■.> 

... l\,\' V‘i 

in fumnwagri fterilitate 
& frumenti inopia , 



* v v 



YOTYM . 



; . 



A 



Vrei Bfgirukjatent Olympiy 
~’tos tralitUy &• amt- 

'cfi K *** ' r • * •' v.v ' v J 



/* Y 



> qua leni fluit amne Tybrixj 
S%na 7- irasymcni ‘ n ^ 



«i * ** 



, * •? e «. i" s.( 



' ** 




, I 

Habiles vnda pelago fonanti 
Littora excurrunt opulenta;qudq. 
Fertiles circum Cainee vagantis 
Gurgite glebae ; 

mm 



Curciani qui tumida beatis 
Quas amat vites Bromius race- 
mis ; 

-Quos ferax colles olea virenti 
Pallas inumbrat ; 




mm 



. s i 



9 



Qua pruinofo ferit ajlra dor fo 
T betitis ; qud faxa iactnivetufla 
Oppidi exci dederunt cui Nigri 
Nomina Montis ; 




Jitc vbi ludunt pecudes Jalubrt 
Pafcuo fattfgrauidaque mamma $ 
Velleris clari pretio f virentqui 
Balnula Tempe ; 



Diua 




Diua facundis y agi > Diua ocellis 
Refpice : huc currus, agi, Diua ver- 
tens 9 ( chri 

flucyagi 9 o vultus bona Diua puU 
Flefte fcrenum • 

' V 4 . X 







Aurei tecum remeabit aut 
Diues Annona , <Sr pietas tjidefq. 
Tum /alus, tu pax, nec auara lato 
Copia cornu . 

«SMB3 •*' 

J 

7 " e trita rupes flenlefque arena 
Gargaras vincent Juperate ariftai 
Me (Te, i n undabunt geminofuperbi 
Neilare riui . 



Io: Maria Bottus Lericenfis 
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v ' Ad Illufoifs.&Reuerendifs. D. 

‘D- M A R C V M 

'ABBATEM GALLIVM 

* * ' PERVSUE 
VMBRIiEQVE PRAS1DEM , 




Cum Academicam Semiparij Aulam 
. pr*fenti* fu* lumine collufttaret. 

i'***\^**** » 



Mfofio ad Stemma , 



E T VOLVCRtfM REGiNA Tibi 
LEO REX Animantum, 

MARCE , Tibi hic ftudio (eruit & illa pari. 
Omnia lunt Regis pulchro cumftemmate* 



;y. H "» • , _ . 

. pedtus » & ingenium , vt Regibus eflelo- 

; -fedt . 

Pfuperct modo vita 1 feret fortuna , quod 
optat t . .* v 

Pfbis# par anioio >par meritoque decus^ 




Ad Eundem Illuftrifiimum 
Pr<c fidem . 

* i 

De eius immaturo alitu 
Peru/ia querela . 

✓“XVuodTibi ftemma nitet , Praefui digntf- 
V J fime GALLI, 

Afpice,res miraefc; hoc mihi ftemma*# 
nitet . 

jEft Tibi cum LEO magnanimus, tum RE. 
GIVS ALES i 

Eft GRYPHVS, conftans corpore vtro* 
que, mihi. 

|Et Tu non praefes , vifus Pater optimus effe ; 

| Atque ego Te Ciuem , Te venerata Pa- 
trem . 

Sic tamen immaturus abis , triftenique re* 
linquis* 

Heu 1 tua debuerat longior effe mora . 
Verum abeas Felix . me ingrata obliuia taa. 
gent 

Si GRYPHI i potero non meminiffe Tui* 

' ■> 



In Augufta Perufia, 

Typis Hxredum A. Bartoli , & A. Laurintij. 
AnnoMDCLUi* 

Superiorum Permijftt % < 
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